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DEL PANTHEON HOGGI DETTO LA RITONDA. Cap. XX. 

R A tutti i T empij,che fi ueggono in Roma niuno e piu celebre del Pantheon hog- 
gi detto la Ritonda , ne che ha rimafo piu intiero , eflendo ch’egli fi ueda quafi nel- 
1 efler di prima quanto alia fabrica,ma Ipogliatodiftatue, & d’altriornamenti. 
Egli fu edificato fecondo la opinione di alcuni da M. Agrippa circa all’anno di 
Chrifto xiiij. ma io credo che il corpo del Tempio fulfe fatto al tempo della Repu- 

blica,eche M. Agrippa uiaggiungeffe folo il portico ; il che fi comprende dalli 

duefroncelpicij che fono nella facciata . FuqueftoTempio chiamato Pantheon, percioche dopo 
Gioue fu confecrato a tutti gli Dei : d pure ( come altri vuole) perche egli e di figura del Mondo,cioe 
Ritonda, che tanto e la fua altezza dal pauimento fino all’apritura onde egli riceue il lume , quanto e 
per diametro la fua larghezza da un muro all’altro ; e come hora fi fcende al fuolo , ouer pauimento , 
cofi anticamente ui fi faliua per alquanti gradi . Tra le cofe piu celebri , che fi legge , ch’era- 
nodentrodel Tempio u’era unaftatuadi Minerua di Auoriofatta da Fidia,&un’altra diVenere, 
la quale hauea per pendente diorecchia la meza parte di quella perla , che Cleopatra fi beuue in una 
cena per fuperare la liberalita di M. Antonio : Quefta parte fola di quefta perla, dicono ch’ella fu fti- 
mata 2 5 o.miIiaducatid’oro. TuttoqueftoTeinpioediordineCorinthiocofi nella parte di fuo- 
ri, come in quella didentro. Le bafe fono compofte dell’ Attica, & della Ionica. I Capitelli fono 
intagliati a foglie di oliuo , gli Architraui, i Fregi , e le Cornici hanno bellifsime facome,6 modani,e 
fono con pochiintagli. Per la grolfezza del muro,checircondail Tempio ui fono alcuni uacuifatti 
accioche i terremoti meno nuocano a quefta fabrica , e per rilparmiare della Ipefa, & della materia . 
Ha quefto Tempio nella parte dauantiunbellifsimo portico, nelfregiodel quale fi leggonoqueftc 
parole. 

M. AGRIPPA L. F. COS. III. FECIT. 



Sotto le quali, cioe nelle fafcie dell’ Architraue in lettere piu picciole ui fono queft’altre , che mo- 
ftrano come Settimio Seuero , & M. Aurelio Imperatori lo riftaurarono confumato dal tempo . 

IMP. CAES. SEPTIMIVS SEVERVS PIVS PERTINAX 
ARAB l CV S PARTHICVS PONTIF. MAX. TRIB. POT. 

XI. COS. III. P. P. PROCOS. ET IMP. CAES. MARCVS 
AVRELIVS ANTONIN VS PIVS FELIX AVG. TRIB. 

POT. V. COS. PROCOS. PANTHEVM VETVSTATE 
CVM OMNI CVLTV RESTITVERVNT. 

Nellaparte didentro del tempio uifono nella grolfezza del muro fette capelle con nicchi, nei 
quali ui doueuano elfere ftatue ; & tra una capella,e l'altra ui e un tabernacolo , di modo, che uengo- 
no ad eiferui otto tabernacoli . E’ opinione di molti,che la capella di mezo , che e rincontro all’en- 
trata,non fia antica, perche l’arco di eua uiene arompere alcune colonne del fecondo ordine : mache 
al tempo di chriftiani dopo Bonifacio Pontefice , il quale primo dedicb quefto tempio al culto Diui- 
no,ellafiaftataaccrelciutacomeficonuieneaitempij di chriftiani dihauere un’altare principale, e 
inaggiorede gli altri. Ma perche ioueggocheellabenifsimo accompagna con tutto il reftodel- 
l’opera, & che ha tutti i fuoi membri benifsimo lauorati , tengo per fermo ch’ellafulfe fatta al tempo, 
the f u fatto ancho il refto di quefto edificio . Ha quefta capella due colonne,cioe una per banda,che 
fannorifalita,&lonocanellatej&lofpaciocheetrauncanale, e 1’altro eintagliato atondinimolto 
pulitamente . E perche tutte le parti di quefto tempio fono notabilifsime , accio che tutte fi uegga- 
no, io ne ho fatto died tauole. 
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